LUDWIK WALECKI 


Obywatel miasta Krakowa, 


przeżywszy lat 63, po ciężkićj chorobie, opatrzony SS, Sakramentami, zasnal w Panu 
w dniu 23 Listopada 1881 roku. 


Pozostałe dzieci zapraszają Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu pod L. 11 
przy ulicy Mikolajskiéj na miejsce wiecznego spoezynku w Piatek dnia 25 Listopada o godz. 3 po południu. 


NABOZENSTWO ZALOBNE 


odprawi sie w Sobote o godzinie 10 rano w kosciele Archiprezbiteryalnym N. Panny Maryi. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


